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सं . 1989 ] 
No. 1989 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मई, 2018 
का . आ . 2205 ( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम , 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , वर्ष स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द | रद्द होने की तिथि 
संख्या | और शीर्षक 

होने है, अगर हैं , की संख्या , वर्ष 

और शीर्षक 
( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस / आई एस ओ 603- 6 : 1999 बांडिड 29 मई 2018 लागू नहीं 

लागू नहीं 
अपघर्षी उत्पाद - आयाम भाग 6 औज़ार 
एवं कक्ष घिसाई हेतु घिसाई पहिये 
आई एस 1367 ( भाग 5 ) : 2018/ आई एस 29 मई 2018 आई एस 1367 ( भाग 5 ) : 29 मई 2018 
ओ 898 - 5 : 2012 इस्पात के चुड़ीदार 

2002 / आई एस ओ 898 - 5 : 
बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 5 

1998इस्पात के चुड़ीदार । 
कार्बन इस्पात एवं मिश्र धातु इस्पात के बने 

बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति 
बंधकों के यांत्रिक गुणधर्म - सेट पेंच एवं 

शर्ते भाग 5 कार्बन इस्पात एवं 
सामान चूड़ीदार बंधक के साथ निर्दिष्ट 

मिश्र धातु इस्पात के बने बंधकों 
कठोरता वर्ग - मोटी चूड़ी एवं फाइन पिच 

के यांत्रिक गुणधर्म - सेट पेंच 
3053 GI/ 2018 

( 1 ) 


( 1 ) 


( 5) 
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चूड़ी 


( चौथा पुनरीक्षण ) 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


आई एस 1367 ( भाग 14/ अनुभाग 2 ) : 
2018/ आई एस ओ 3506- 2 : 2009 इस्पात 
के चुड़ीदार बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति शर्ते 
भाग 14 संरक्षण - प्रतिरोधी स्टैनलेस इस्पात 
बंधको के यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 2 
डिबरियाँ 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


आई एस 1367 ( भाग 14/ अनुभाग 3) : 
2018/ आई एस ओ 3506- 3 : 2009 इस्पात 
के चुड़ीदार बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति शर्ते 
भाग 14 संरक्षण - प्रतिरोधी स्टैनलेस इस्पात 
बंधको के यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 3 सेटपेंच 
एवं समान बंधक जो तनाव प्रतिबल में नहीं 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


एवं सामान चूड़ीदार बंधक जो 
तनाव प्रतिबल में नहीं 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1367 ( भाग 
14/ अनुभाग 2) : 2002/ आई 
एस ओ 3506-2 : 1997 
इस्पात के चुड़ीदार बंधकों के 
लिए तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 
14 संरक्षण -प्रतिरोधी स्टेनलेस 
इस्पात बंधको के यांत्रिक 
गुणधर्म अनुभाग 2 डिबरियाँ 
( तीसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 1367 ( भाग 
14/ अनुभाग 3) : 2002/ आई 
एस ओ 3506- 3 : 1997 
इस्पात के चुड़ीदार बंधकों के 
लिए तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 
14 संरक्षण -प्रतिरोधी स्टैनलेस 
इस्पात बंधको के यांत्रिक 
गुणधर्म अनुभाग 3 सेट पेंच एवं 
समान बंधक जो तनाव प्रतिबल 
में नहीं 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1769 (भाग 1) : 
1994 सिगार एवं चुरुट - 
विशिष्टि भाग 1 सिगार 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


5 . 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


| आई एस 1769 ( भाग 1) : 2018 सिगार एवं 

चुरुट - विशिष्टि भाग 1 सिगार 
( तीसरा पुनरीक्षण) 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


आई एस 2095 ( भाग 3) : 2018 जिप्सम के 
प्लास्टर बोर्ड — विशिष्टि भाग 3 प्रबलित 
जिप्सम के प्लास्टर बोर्ड, टाइल , कारनिस 
और मोल्डिंग 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 4505 : 2018 चिमटी , 
परिगलतुणिडका - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


| आई एस 2095 (भाग 3) : 
1996 जिप्सम के प्लास्टर बोर्ड 
– विशिष्टि भाग 3 प्रबलित 
जिप्सम के प्लास्टर बोर्ड 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 4505 : 
1968चिमटी , परिगलतुणिडका 
– विशिष्टि 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


8 . 


29 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 6191 (भाग 4 ) : 2018 / आई एस 

ओ 11640 : 2012 चमड़े के लिए सूक्ष्म 
जैविक , रंग स्थिरता और अणवीक्षण यंत्र 
संबंधी परीक्षण पद्धतियाँ भाग 4 आगे-पीछे 
रगड़ने के चक्र की रंग स्थिरता 
आई एस / आई एस ओ 10993-1 : 2009 
चिकित्सा युक्तियों का जैविक मूल्यांकन भाग 
1 मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया 
के भीतर परीक्षण 


29 मई 2018 


29 मई 2018 


आई एस 12572 (भाग 1 ) : 
1994/ आई एस ओ 10993- 1 : 
1992 चिकित्सीय युक्तियों का 
जैव – वैज्ञानिक मूल्यांकन भाग 
1 परीक्षणों के चयन हेतु मार्ग 
दर्शिका ( पहला पुनरीक्षण ) 
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10 . 


आई एस 12942 : 2008/ आई | 29 मई 2018 
एस 8243 : 2006 सिगरेट - 
नमूने ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस13987 (भाग 2) : 29 मई 2018 
1995 उपग्रह प्रसारण के लिए 
अभिग्राही एंटीना की मापन 
पद्धतियाँ भाग 2 डीबीएस 
अभिग्राही एंटीना पर यांत्रिक 
और पर्यावरणीय 


29 मई 2018 


आई एस 14231 (भाग 8) : 
2002/ आई ई सी 60728 - 10 : 
2001 टेलीविजनऔर ध्वनि 
संकेतों के लिए केबलकृत 
वितरण तंत्र भाग 8 रिटर्न पाथ 
की प्रणाली कार्यकारिता 


13. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


14. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 12942 : 2018/ आई एस 8243 : 29 मई 2018 
2013सिगरेट – नमूने 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस13987 ( भाग 2) : 2018/ आई ई सी 29 मई 2018 
61114- 2 : 1996 11/ 12 बैंड में उपग्रह 
प्रसारण के लिए अभिग्राही एंटीना की मापन 
पद्धतियाँ भाग 2 अभिग्राही एंटीना पर 
यांत्रिक और पर्यावरणीय परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14231 ( भाग 8) : 2018/ आई ई 29 मई 2018 
सी 60728 -10 : 2014 टेलीविजन संकेतों , 
ध्वनि संकेतों और इंटरैक्टिव सेवाओं के लिए 
केबल नेटवर्क भाग 8 रिटर्न पाथ के लिए तंत्र 
कार्यकारिता 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 16658 : 2018 तम्बाकू एवं 29 मई 2018 
तम्बाकू उत्पाद - सिगरेट फिल्टर – गैस 
क्रोमैटोग्राफि द्वारा निकोटिन एल्कालाइड 
प्रतिधारण सूचकांक एवं पानी प्रतिधारण 
सूचकांक का निर्धारण – सीधी विधि 
आई एस 16749 : 2018/ आई एस ओ/ टी 29 मई 2018 
आर 15916 : 2015 हाइड्रोजन सिस्टम की 
सुरक्षा के लिए बुनियादी मीमांसा 
आई एस 16784 : 2018/ आई ई सी 61109 29 मई 2018 
: 2008 ओवरहेड लाइनों हेतु इन्सुलेटर - 
1000 वोल्ट से अधिक नॉमिनल वोल्टता 
सहित ए. सी . पद्धतियों हेतु कम्पोजिट 
सस्पेंशन एवं टेंशन इन्सुलेटर - परिभाषाएँ , 
परीक्षण पद्धतियां एवं स्वीकार्यता मानदण्ड 
आई एस 16832 : 2018 तम्बाकू एवं | 29 मई 2018 
तम्बाकू उत्पाद – सतत- प्रवाह विश्लेषण 
पद्धति द्वारा कुल निकोटिन एल्कलाइड का 
निर्धारण – पोटैशियम साइनाइड के उपयोग 
को समाप्त करने की वैकल्पिक विधि 
आई एस 16910 ( भाग 1/ अनुभाग 1) : 29 मई 2018 
2018/ आई ई सी 62676- 1 - 1 : 2013 
वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए सुरक्षा 
अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 1 तंत्र आवश्यकताएं 
अनुभाग 1 सामान्य 
आई एस 16910 ( भाग 1/ अनुभाग 2) : 29 मई 2018 
2018/ आई ई सी 62676- 1- 2 : 2013 
वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए सुरक्षा 
अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 1 तंत्र आवश्यकताएं 
अनुभाग 2 वीडियो प्रसारण के लिए प्रदर्शन 
आवश्यकताओं 


15. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


16 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


18. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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| लागू नहीं 


लागू नहीं 


20 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


23. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27. 


| आई एस 16924 : 2018/ आई एस ओ 6751 29 मई 2018 
: 2011 संचन के औज़ार – बेलनाकार शीर्श 
वाले इजेक्टर पिन 
आई एस 16925 : 2018 / आई एस ओ 8017 | 29 मई 2018 
: 2007 संचन के औजार – गाईड पिलर , 
सीधा और शोल्डर्ड 
आई एस 16926 : 2018/ आई एस ओ 8018 29 मई 2018 
: 2007 संचन के औज़ार – गाईड बुश , 
हेडेड , एवं लोकेटिंग गाईड बुश , हेडेड 
आई एस 16927 : 2018/ आई एस ओ 840429 मई 2018 
: 2013 संचन के औज़ार - कोण पिन 
आई एस 16928 : 2018/ आई एस ओ 8405 29 मई 2018 
: 2013 संचन के औजार - बेलनकार शीर्श 
वाले इजेक्टर स्लीव - सामान्य प्रयोजनों के 
लिए मूल श्रृंखला 
| आई एस 16929 : 2018/ आई एस ओ 8406 29 मई 2018 
: 2008 संचन के औज़ार - सांचे का आधार 
— गोल लोकेटिंग अवयव एवं स्पेसर 
आई एस 16930 : 2018/ आई एस ओ 8693 29 मई 2018 
: 2011 संचन के औज़ार – समतल इजेक्टर 
पिन 
आई एस 16931 : 2018/ आई एस ओ 8694 29 मई 2018 
: 2011 संचन के औज़ार - शोल्डर्ड इजेक्टर 
पिन 
आई एस 16932 : 2018/ आई एस ओ 9449 29 मई 2018 
: 2007 संचन के औज़ार - केंन्द्रित स्लीव 
आई एस 16933 : 2018/ आई एस ओ | 29 मई 2018 
10072 : 2004 संचन के औज़ार - स्पु बुश 
- आयाम 
आई एस 16934 : 2018/ आई एस ओ 29 मई 2018 
10073 : 2008 संचन के औज़ार – सपोर्ट 
पिलर 
आई एस 16935 (भाग 1 ) : 2018/ आई एस 29 मई 2018 
ओ 10907-1 : 2008 संचन के औज़ार - 
लोकेटिंग रिंग भाग 1 छोटे या मध्यम सांचे 
( प्रकार ए और बी ) में थर्मल इन्सुलेटिंग शीट्स 
के बिना आरोपण के लिए लोकेटिंग रिंग 
आई एस 16935 (भाग 2 ) : 2018/ आई एस 29 मई 2018 
ओ 10907- 2 : 2007 संचन के औज़ार - 
लोकेटिंग रिंग भाग 2 छोटे या मध्यम सांचे 
( प्रकार सी और डी ) में थर्मल इन्सुलेटिंग 
शीट्स के साथ आरोपण के लिए लोकेटिंग रिंग 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 27010 : 

॥ २ एस आ / आइइसा 2010 : 29 मई 2018 
2015 सुचना प्रौधोगिकी – सुरक्षा 
तकनीक — अंतर - क्षेत्रीय एवं अंतर 
संगठनात्मक सम्प्रेषण के लिए सूचना सुरक्षा 
प्रबंधन 
आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 29109- 7 : 29 मई 2018 
2011 सूचना प्रौघोगिकी - 
आईएसओ/ आईईसी 19794 में परिभाषित 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


29 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


30. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


31. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| लागू नहीं 


33. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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34. 


बायोमैट्रिक डाटा इंटरचेंज फार्मेट की 
अनुरूपता परीक्षण प्रणाली विज्ञान भाग 7 
हस्ताक्षर चिन्ह समय श्रृंखला डाटा 
आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 29192- 3 : 
2012 सूचना प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक 
- लाइटवेट क्रिप्टोग्राफी भाग 3 स्ट्रीम 
सिफर्स 


29 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2018-19] 

सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th May, 2018 
S . O . 2205 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Date of Cancellation 


Sl. 
No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

4 


( 1 ) 


। 


( 5 ) 


( 3 ) 
29 May 2018 


| 29 May 2018 


( 2 ) 
IS /ISO 603- 6 : 1999 Bonded 
Abrasive Products – Dimensions 
Part 6 Grinding Wheels for Tool 
and Tool Room Grinding 
IS 1367 ( Part 5 ) : 2018/ISO 898 -5 : 
2012 Technical Supply Conditions 
for Threaded Steel Fasteners Part 5 
Mechanical Properties of Fasteners 
Made of Carbon Steel and Alloy 
Steel – Set Screws and Similar 
Threaded Fasteners with Specified 
Hardness Classes – Coarse Thread 
and Fine Pitch Thread 
(Fourth Revision ) 


IS 1367 ( Part 5 ) : 2002 /ISO | 29 May 2018 
898 - 5 : 1998 Technical 
Supply Conditions for 
Threaded Steel Fasteners Part 
5 Mechanical Properties of 
Fasteners Made of Carbon 
Steel and Alloy Steel – Set 
screws and Similar Threaded 
Fasteners Not Under Tensile 
Stresses 
( Third Revision ) 
IS 1367 ( Part 14/Sec 2 ) : 29 May 2018 
2002/ISO 3506- 2 : 1997 
Technical Supply Conditions 
for Threaded Steel Fasteners 
Part 14 Mechanical 
Properties of Corrosion 
Resistant Stainless - Steel 


IS 1367 ( Part 14/ Sec 2 ) : 2018/ISO | 29 May 2018 
3506-2 : 2009 Technical Supply 
Conditions for Threaded Steel 
Fasteners Part 14 Mechanical 
Properties of Corrosion-Resistant 
Stainless-Steel Fasteners Section 2 
Nuts 
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(Fourth Revision ) 


4 . 


29 May 2018 


29 May 2018 


IS 1367 ( Part 14 /Sec 3 ) : 2018 /ISO 
3506 - 3 : 2009 Technical Supply 
Conditions for Threaded Steel 
Fasteners Part 14 Mechanical 
Properties of Corrosion - Resistant 
Stainless - Steel Fasteners Section 3 
Set Screws and Similar Fasteners 
not under Tensile Stress 
(Fourth Revision ) 


Fasteners Section 2 Nuts 
( Third Revision ) 
IS 1367 (Part 14 /Sec 3 ) : 
2002 / ISO 3506 - 3 : 1997 
Technical Supply Conditions 
for Threaded Steel Fasteners 
Part 14 Mechanical 
Properties of Corrosion 
Resistant Stainless- Steel 
Fasteners Section 3 Set 
Screws and Similar Fasteners 
not under Tensile Stress 
( Third Revision ) 
IS 1769 (Part 1) : 1994 
Cigars and Cheroots – 
Specification Part 1 Cigars 
( Second Revision ) 


| 29 May 2018 


29 May 2018 


IS 1769 (Part 1) : 2018 Cigars and 
Cheroots - Specification Part 1 
Cigars 
( Third Revision ) 


29 May 2018 


29 May 2018 


IS 2095 (Part 3 ) : 1996 
Gypsum Plaster Boards – 
Specification Part 3 
Reinforced Gypsum Plaster 
Boards 
(Second Revision ) 
IS 4505 : 1968 Specification 
for Forceps , Peritonsillar 


29 May 2018 


29 May 2018 


IS 2095 (Part 3 ) : 2018 Gypsum 
Plaster Boards – Specification Part 
3 Reinforced Gypsum Plaster 
Boards, Tiles , Cornices and 
Mouldings 
( Third Revision ) 
IS 4505 : 2018 Forceps, 
Peritonsillar - Specification 
( First Revision ) 
IS 6191 (Part 4 ) : 2018 / ISO 11640 : 
2012 Methods of Micro - Biological , 
Colour fastness and Microscopical 
Tests for Leather Part 4 Colour 
Fastness to Cycles of to -and - fro 
Rubbing 
IS /ISO 10993 -1 : 2009 Biological 
Evaluation of Medical Devices Part 
1 Evaluation and Testing Within a 
Risk Management Process 


29 May 2018 


NA 


29 May 2018 


29 May 2018 


10 . 


29 May 2018 


29 May 2018 


29 May 2018 


29 May 2018 


IS 12942 : 2018 /ISO 8243 : 2013 
Cigarettes – Sampling 
( Third Revision ) 
IS 13987 (Part2) : 2018 / IEC 61114 - 
2 : 1996 Methods of Measurement 
on Receiving Antennas for Satellite 
Broadcast Transmission in the 
11/ 12 GHz Band Part 2 Mechanical 
and Environmental Tests on 
Individual and Collective Receiving 
Antennas 
(First Revision ) 
IS 14231 (Part 8 ) : 2018 / IEC 
60728 - 10 : 2014 Cable Networks 
for Television Signals , Sound 
Signals and Interactive Services 
Part 8 System Performance for 


IS 12572 (Part 1) : 1994 /ISO 
10993 - 1 : 1992 Biological 
Evaluation of Medical 
Devices Part 1 Guidance on 
Selection of Tests 
(First Revision ) 
IS 12942 : 2008 /ISO 8243 : 
2006 Cigarettes - Sampling 
(Second Revision ) 
IS 13987 (Part2 ) : 1995 
Methods ofMeasurement on 
Receiving Antennas for 
Satellite Broadcast 
Transmission Part 2 
Mechanical and 
Environmental 
Measurements on DBS 
Receiving Antennas 
IS 14231 ( Part 8 ) : 2002/ IEC 
60728 - 10 : 2001 Cabled 
Distribution Systems for 
Television and Sound Signals 
Part 8 System Performance 


29 May 2018 


29 May 2018 
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for Return Path 


13 . 


29 May 2018 


NA 


NA 


14 . 


29 May 2018 


NA 


15 . 


29 May 2018 


NA 


NA 


16 . 


29 May 2018 


NA 


17 . 


29 May 2018 


NA 


Return Paths 
(First Revision ) 
IS 16658 : 2018 Tobacco and 
Tobacco Products - Cigratette 
Filters – Determination of Nicotine 
Alkaloid Retention Index and Water 
Retention Index by Gas 
Chromatography – Direct Method 
16749 : 2018 /ISO / TR 15916 : 2015 
Basic Considerations for the Safety 
of Hydrogen Systems 
IS 16784 : 2018 /IEC 61109 : 2008 
Insulators for Overhead Lines - 
Composite Suspension and Tension 
Insulators for a .c . Systems with a 
Nominal Voltage Greater Than 
1000 V – Definitions , Test Methods 
and Acceptance Criteria 
IS 16832 : 2018 Tobacco and 
Tobacco Products – Determination 
of Total Alkaloids as Nicotine by 
Continuous -Flow Analysis – An 
Alternate Method Eliminating Use 
of Potassium Cyanide 
IS 16910 (Part 1/Sec 1 ) : 2018 /IEC 
62676 - 1 - 1 : 2013 Video 
Surveillance Systems for Use in 
Security Applications Part 1 System 
Requirements Section 1 General 
IS 16910 (Part 1/Sec 2) : 2018/IEC 
62676 - 1 - 2 : 2013 Video 
Surveillance Systems for Use in 
Security Applications Part 1 System 
Requirements Section 2 
Performance Requirements for 
Video Transmission 
IS 16924 : 2018 /ISO 6751 : 2011 
Tools for Moulding , Ejector Pins 
with Cylindrical Head 
IS 16925 : 2018 /ISO 8017 : 2007 
Tools for Moulding - Guide Pillars , 
Straight and Shouldered , and 
Locating Guide Pillars, Shouldered 
IS 16926 : 2018 /ISO 8018 : 2007 
Tools for Moulding- Guide Bushes, 
Headed , and Locating Guide 
Bushes, Headed 
IS 16927 : 2018 /ISO 8404 : 2013 
Tools for Moulding, Angle Pins 
IS 16928 : 2018 /ISO 8405 : 2013 
Tools for Moulding , Ejector 
Sleeves with Cylindrical Head - 
Basic Series for General Purposes 
IS 16929 : 2018 /ISO 8406 : 2008 
Tools for Moulding-Mould Bases – 
Round Locating Elements and 


18 . 


29 May 2018 


| ΝΑ 


NA 


19 . 


29 May 2018 


NA 


20 . 


29 May 2018 


NA 


21 . 


29 May 2018 


NA 


22 . 


29 May 2018 


NA 


29 May 2018 


NA 


24 . 


29 May 2018 
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Spacers 


25 . 


29 May 2018 


NA 


26 . 


29 May 2018 


| NA 


27 . 


29 May 2018 


| ΝΑ 


28 . 


29 May 2018 


NA 


29 . 


29 May 2018 


NA 


30. 


29 May 2018 


NA 


IS 16930 : 2018/ISO 8693 : 2011 
Tools for Moulding, Flat Ejector 
Pins 
IS 16931 : 2018 /ISO 8694 : 2011 
Tools for Moulding , Shouldered 
Ejector pins 
IS 16932 : 2018 /ISO 9449 : 2007 
Tools for Moulding -Centring 
Sleeves 
IS 16933 : 2018 /ISO 10072 : 2004 
Tools for Moulding - Sprue Bushes 
- Dimensions 
IS 16934 : 2018 /ISO 10073 : 2008 
Tools for Moulding , Support 
Pillars 
IS 16935 ( Part 1 ) : 2018 /ISO 
10907 - 1 : 2008 Tools for 
Moulding , Locating Rings Part 1 
Locating Rings for Mounting 
without Thermal insulating Sheets 
in Small or Medium Moulds ( Types 
A and B ) 
IS 16935 (Part 2) : 2018 / ISO 
10907 - 2 : 2007 Tools for 
Moulding - Locating Rings Part 2 
Locating Rings for Mounting with 
Thermal Insulating Sheets in Small 
orMedium Moulds ( Types C and D ) 
IS /ISO /IEC 27010 : 2015 
Information Technology - Security 
Techniques – Information Security 
Management for Inter -Sector and 
Inter -Organizational 
Communications 
IS / ISO /IEC 29109 -7 : 2011 
Information Technology - 
Conformance Testing Methodology 
for Biometric Data Interchange 
Formats Defined in ISO /IEC 19794 
Part 7 Signature /Sign Time Series 
Data 
IS /ISO /IEC 29192 - 3 : 2012 
Information Technology - Security 
Techniques – Lightweight 
Cryptography Part 3 Stream Ciphers 


31. 


29 May 2018 


NA 


32 . 


29 May 2018 


NA 


33 . 


29 May 2018 


NA 


34 . 


29 May 2018 


NA 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref : PUB /3 /3 /2018 - 19 ] 
C . B . SINGH, Addl. Director General 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 


( 3 ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मई, 2018 
का . आ . 2206( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों की संख्या , स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने है, रद्द होने की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

अगर हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक तिथि 
(1) ( 2 ) 

( 5 ) 
आई एस 1366 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 

| 28 मई 2018 
1207 : 2011 खंचेदार चीज शीर्ष वाले 

1207 : 1992 खांचित चीज शीर्षपेंच 
पेंच – उत्पाद ग्रेड ए 

- उत्पाद ग्रेड ए 
( चौथा पुनरीक्षण ) 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1367 ( भाग 14/ अनुभाग 1) : 28 मई 2018 | आई एस 1367 ( भाग 14/ अनुभाग 1) : 28 मई 2018 
2018/ आई एस ओ 3506- 1 : 2009 

2002/ आई एस ओ 3506-1 : 1997 
इस्पात के चूड़ीदार बंधकों के लिए 

इस्पात के चूड़ीदार बंधकों के लिए 
तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 14 संरक्षण 

तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 14 संरक्षण 
प्रतिरोधी स्टैनलेस- इस्पात बंधकों के 

प्रतिरोधी स्टैनलेस -इस्पात बंधकों के 
यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 1 काबले ,पेंच और 

यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 1 काबले,पेंच 
स्टडस 

और स्टडस 
( चौथा पुनरीक्षण) 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 2030 : 1990 28 मई 2018 लागू नहीं 

लागू नहीं 
दानेदार कार्क - यांत्रिक छनाई से आकार 
का विशलेषण 
आई एस 4206 : 2018/ आई एस ओ 888: 28 मई 2018 - आई एस 4206 : 1987/ आई एस ओ 28 मई 2018 
2012 बोल्ट , शिकंजा और स्टड के लिए 

888 : 1976 बोल्ट, शिकंजा और स्टड के 
नाममात्र लंबाई और धागा लंबाई आयाम 

लिए नाममात्र लंबाई और धागा लंबाई 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आयाम 

( पहला पुनरीक्षण ) 
5. आई एस/ आई एस ओ 5609- 1 : 2012 | 28 मई 2018 आई एस 14864 : 2000 

28 मई 2018 
अनुभाजनीय निवेश्यों हेतु बेलनाकार शैंक 

आई एस 14865 : 2001/ आई एस ओ 
वाले आंतरिक टर्निंग हेतु औज़ार धारक 

5609 : 1998 बदले जा सकने वाले 
भाग 1 संशोधन हेतु अभिमान , स्टाइल , 

इंसों के लिए प्रवेधन दण्ड - आयाम 
आयाम एवं गणना 
6 . आई एस 5688 : 2018 पहले से तैयार | 28 मई 2018 पहले से तैयार ब्लाक - प्रकार और पाइप 28 मई 2018 
ब्लाक प्रकार और पाइप कवरिंग प्रकार 

कवरिंग प्रकार ताप प्रतिरोधी के लिए 
ताप प्रतिरोधी के लिए परीक्षण के तरीके 

परीक्षण के तरीके 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 7002 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 7002 : 2005 / आई एस ओ 28 मई 2018 
7040 : 2012 प्रचलित बलाघूर्ण की 

7040 : 1997 प्रचलित बलाघूर्ण की 
षटकोणीय नियमित ढिबरियाँ ( अधात्विक 

षटकोणीय नियमित ढिबरियाँ ( अधात्विक 
इंसर्ट सहित ) - प्रापर्टी क्लास 5 , 8 और 

इंसर्ट सहित) - प्रापर्टी क्लास 5, 8 और 
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10 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7169 : 2018/ आई एस ओ 
1483 : 2011 खाँचेदार , उठे हुए 
शंकुखनत ( अंडाकार) हैड वाले टेपिंग पेंच 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7170 : 2018/ आई एस ओ 
1482 : 2011 खाँचेदार शंकुखनित ( चपटे ) 
हैड वाले टेपिंगपेंच 
( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 7173 : 2018/ आई एस ओ 
1481 : 2011 खांचेदार पैन हैड टेपिंग 


___ 10 . 


पेंच 


11 . 


12 . 


10 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 आई एस 7169 : 1989 / आई एस ओ 28 मई 2018 

1483 : 1983 खाँचेदार , उठे हुए 
शंकुखनत ( अंडाकार ) हैड वाले टेपिंग पेंच 

( पहला पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 आई एस 7170 : 1989/ आई एस ओ 28 मई 2018 

1482 : 1983 खाँचेदार शंकुखनित 
( चपटे ) हैड वाले टेपिंगपेंच 

( पहला पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 | आई एस 7173 : 1989/ आई एस ओ 28 मई 2018 

1481 : 1983 खांचेदार पैन हैड टेपिंग 
पेंच 

( पहला पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 | आई एस 7178 : 2002/ आई एस ओ । | 28 मई 2018 

2702 : 1992उष्मा - उपचारित इस्पात 
टैपिंग पेंच - यांत्रिक गुणधर्म 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 आई एस 7483 : 2005/ आई एस ओ | 28 मई 2018 

7045 : 1994 टाइप एच और जैड क्रास 
खाँचे सहित पैन हैड स्क्रू – उत्पाद ग्रेड ए 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 आई एस 7485 ( भाग 1 ) : 2005/ आई 28 मई 2018 

एस ओ 7046- 1 : 1994टाईप एच या 
टाईप जेड प्रकार के अनुप्रस्थ खाँचों सहित 
चप्टे काउंटरसंक शीर्ष वालेपेंच ( सामान्य 
शीर्ष शैली ) - उत्पाद ग्रेड ए भाग 1 
इस्पात की प्रोपर्टी क्लास 4. 8 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 | आई एस 7485 (भाग 2 ): 2018/ आई 28 मई 2018 

एस ओ 7046 - 2 : 2011 टाईप एच और 
टाईप ज़ेड प्रकार के अनुप्रस्थ खाँचो सहित 
चपटे काउंटरसंक शीर्ष वाले पेंच ( सामान्य 
शीर्ष शैली) - उत्पाद ग्रेड ए भाग 2 
इस्पात की प्रापर्टी क्लास 8. 8, स्टेनलैस 
स्टील एवं अलौह धातु 

( दूसरा पुनरीक्षण) 
28 मई 2018 आई एस 7486 : 2005/ आई एस ओ 28 मई 2018 

7047 : 1994 टाईप एच अथवा टाईप 
ज़ैड के अनुप्रस्थ खाँचो सहित काउंटरसंक 
उभरे सिरे वाले पेंच (सामान्य शीर्ष शैली ) 

- उत्पाद ग्रेड ए 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
28 मई 2018 | लागू नहीं 

लागू नहीं 


13. 


( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7178 : 2018/ आई एस ओ 
2702 : 2011 उष्मा - उपचारित इस्पात 
टेपिंगपेंच – याँत्रिक गुणधर्म 
( चौथा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7483 : 2018/ आई एस ओ 
7045 : 2011 टाइप एच और जैड क्रास 
खाँचे सहित पैन हैड स्क्रू – उत्पाद ग्रेड ए 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7485 ( भाग 1) : 2018/ आई एस 
ओ 7046- 1 : 2011 टाईप एच या टाईप 
जेड प्रकार के अनुप्रस्थ खाँचो सहित चप्टे 
काउंटरसंक शीर्ष वाले पेंच ( सामान्य शीर्ष 
वाली ) - उत्पाद ग्रेड ए भाग 1 इस्पात की 
प्रोपर्टी क्लास 4. 8 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
14. आई एस 7485 (भाग 2): 2018/ आई एस 

ओ 7046- 2 : 2011 टाईप एच या टाईप 
ज़ैड प्रकार के अनुप्रस्थ खाँचो सहित चपटे 
काउंटरसंक शीर्ष वालेपेंच ( सामान्य शीर्ष 
वाली ) - उत्पाद ग्रेड ए भाग 2 इस्पात 
पेंच की प्रापर्टी क्लास 8.8 , स्टेनलेस स्टील 
पेंच एवं अलौह धातु पेंच | 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
15. आई एस 7486 : 2018/ आई एस ओ 

7047 : 2011 टाईप एच अथवा टाईप 
ज़ैड के अनुप्रस्थ खाँचो सहित चपटे 
काउंटरसंक उभरे सिरे वाले पेंच ( सामान्य 
शीर्ष वाली) - उत्पाद ग्रेड ए 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
16. | आई एस/ आई एस ओ 8525 : 2008 

मशीनों के औजारों से उत्सर्जित वायुजनित 
प्रदुषण – धातु - कटाईमशीनों की 
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17. 


18. 


19. 


20 . 


22. 


परिचालन अवस्थायें 
आई एस/ आई एस ओ 8573-8 : 2004 28 मई 2018 लागू नहीं 

लागू नहीं 
संपीडित वायु भाग 8 द्रव्यमान द्वारा ठोस 
कण अंश क परीक्षण विधियाँ 
आई एस 8911 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 8911 : 2005 / आई एस ओ 28 मई 2018 
2010 : 2011 खाँचेदार उठाया 

2010 : 1994 काउंटरसंक खाँचेदार रेज्ड 
काउंटरसंक सिर शिकंजा – उत्पाद ग्रेड ए 

हैड स्क्रू ( सामान्य हैड स्टाईल ) - उत्पाद 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

ग्रेड ए 

( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 9489 : 2018 गर्म प्रवाह मीटर 28 मई 2018 | आई एस 9489 : 1980 प्रवाह मीटर के 28 मई 2018 
के माध्यम से थर्मल इन्सुलेशन सामग्री की 

माध्यम से थर्मल इन्सुलेशन सामग्री की 
तापीय चालकता के लिए परीक्षण की विधि 

तापीय चालकता के लिए परीक्षण की 
( पहला पुनरीक्षण ) 

विधि 
आईएस 10516 : 2018/ आईएसओ 28 मई 2018 आईएस 10516 : 1983 ग्लास कंटेनर के 28 मई 2018 
7458: 2004 ग्लास कंटेनर के आतंरिक 

आतंरिक दबाव प्रतिरोधन के लिए 
दबाव प्रतिरोधन के लिए परीक्षण विधि 

परीक्षण विधि 
( पहलापुनरीक्षण) 
आईएस 11128 : 2018 कैल्शियम 28 मई 2018 | आईएस 11128 : 1984 कैल्शियम 28 मई 2018 
सिलिकेट ताप प्रतिरोधी जलमिश्रित स्प्रे 

सिलिकेट ताप प्रतिरोधी जल मिश्रितस्प्रे 
प्रयोग - विशिष्टि 

प्रयोग — विशिष्टि 
( पहलापुनरीक्षण ) 
आईएस11539 : 2018/ आईएसओ8113 : 28 मई 2018 आईएस11539 : 1986 ग्लास पात्र के 28 मई 2018 
2004 ग्लास पात्र के लिए खड़ी लोड 

लिए खड़ी लोड परीक्षण की विधि 
परीक्षण की विधि (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 11930 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 11930 : 1986 ग्लास कंटेनर 28 मई 2018 
7459 : 2004 ग्लास कंटेनर – थर्मल 

- थर्मल शाक प्रतिरोध की परीक्षण विधि 
शाक प्रतिरोध एवं थर्मल शाक सहनशीलता 
- परीक्षण विधि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13722 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 13722 : 2002/ आई एस ओ 28 मई 2018 
8673 : 2012 मीटरी सूक्ष्म अंतराल वाली 

8673 : 1999 उत्पाद ग्रेड ए और बीके 
चूड़ी सहित ( शैली 1) षटकोणीय ढिबरियाँ 

लिएमीटरी सूक्ष्म अंतराल वाली चूड़ी 
— उत्पाद ग्रेड ए और बी 

सहित शैली 1 षटकोणीय ढिबरियाँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13723 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 13723 : 2002/ आई एस ओ 28 मई 2018 
8674 : 2012 मीटरी सूक्ष्म अंतराल वाली 

8674 : 1999 मीटरी सूक्ष्म अंतराल 
चूड़ी सहित ( शैली 2) षटकोणीय ढिबरियाँ 

वाली चूड़ी सहित शैली 2 की षटकोणीय 
— उत्पाद ग्रेड ए और बी 

ढिबरियाँ – उत्पाद ग्रेड ए और बी 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13724 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 13724 : 2002/ आई एस ओ 28 मई 2018 
8675 : 2012 मीटरी सूक्ष्म अंतराल वाली 

8675 : 1999 उत्पाद ग्रेड ए और बी के 
चूड़ी सहित ( शैली 0) शेम्फर किए गये 

लिए मीटरी सूक्ष्म अंतराल वाली चूड़ी 
षटकोणीय पतली ढिबरियाँ – उत्पाद ग्रेड 

सहित षटकोणीय पतली ढिबरियाँ ( शेम्फर 
ए और बी 

किए गये ) (पहला पुनरीक्षण ) 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


23. 


24. 


25. 


26. 
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27. 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 15628 : 2005/ आई एस ओ 
4766 : 1983 चपटे सिरे वाले खंचेदार 


सेट स्क्रू 


28 . 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 15581 : 2005 / आई एस ओ 
4161 : 1999 फ्लैंज सहित षटकोणीय 
ढिबरियाँ — मोटी चूड़ी 


29 . 


28 मई 2018 


28 मई 2018 | आई एस 15582 : 2005 / आई एस ओ 

4162 : 1990 षटकोणी फ्लैंज बोल्ट - 
लघु श्रृंखला 


30 . 


28 मई 2018 


आई एस 15628 : 2018/ आई एस ओ 
4766 : 2011 चपटे सिरे वाले खंचेदार 
सेट स्क्रू 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15581 : 2018/ आई एस ओ 
4161 : 2012 फ्लैंज सहित षटकोणीय 
ढिबरियाँ , शैली 2 – मोटी चूड़ी 
( पहला पुनरीक्षण) 
| आई एस 15582 : 2018/ आई एस ओ 
4162 : 2012 षटकोणीय फ्लैंज बोल्ट - 
लघु श्रृंखला – उत्पाद ग्रेड बी की खसने 
की सुविधा के साथ उत्पाद ग्रेड ए 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15732 ( भाग 1) : 2018/ आई 
एस ओ 86001-1 : 2015 एंडोस्कोपी 
चिकित्सा अन्तरीक्षण यन्त्र और अंत : 
चिकित्सा युक्तियां भाग 1 सामान्य 
अपेक्षायें ( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 16608 : 2018/ आई एस ओ 
13482 : 2014 रोबोट एवं रोबोटिक 
उपकरण - व्यक्तिगत देखभाल वाले 
रोबोट के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ 
आई एस 16637 ( भाग 1 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 -1 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 1 सामान्य सर्वेक्षण , 
सह- संबंध और आयाम के निर्धारण 
आई एस 16637 ( भाग 2 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5610- 2 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 2 प्रकार ए 


28 मई 2018 - आई एस 15732 ( भाग 1) : 2006/ आई 

एस ओ 86001 - 1 : 2005 प्रकाशिकी एवं 
फोटोनिकी चिकित्सा अन्तरीक्षण यन्त्र 
और अंत : चिकित्सा युक्तियां भाग 1 

सामान्य अपेक्षायें 
28 मई 2018 | लागू नहीं 


31. 


लागू नहीं 


32. 


28 मई 2018 


28 मई 2018 - आई एस 14866 : 2000/ आई एस ओ 

5610 : 1998 बदले जा सकने वाले 
इंसों के लिए एकल प्वाइंट वाले टर्निंग 
और कॉपिंग औजार धारक - आयाम 


33. 


28 मई 2018 


34. 


28 मई 2018 


आई एस 16637 (भाग5) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 -5 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 5 प्रकार एफ 


आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ | 28 मई 2018 
5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 
धारक - आयाम 
आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ | 28 मई 2018 
5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
| आई एस 14866 : 2000/ आई एस ओ 28 मई 2018 
5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 
धारक - आयाम 
| आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 
5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 
धारक - आयाम 


35. 


28 मई 2018 


आई एस 16637 ( भाग6) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 - 6 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 6 प्रकार जी 


36. 


28 मई 2018 


| आई एस 16637 (भाग 7) : 2018/ आई 

एस ओ 5610- 7 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 7 प्रकार जे 
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37. 


आई एस 16637 ( भाग 8 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5610- 8 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 8 प्रकार के 


38 . 


आई एस 16637 ( भाग 9 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5610- 9 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 9 प्रकार एल 


39. 


आई एस 16637 ( भाग 10 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 - 10 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 10 प्रकार एन 


28 मई 2018 | आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000/ आई एस ओ | 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 
धारक - आयाम 


40 . 


आई एस 16637 ( भाग 11) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 - 11 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 11 प्रकार आर 


41 . 


आई एस 16637 ( भाग 13) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 - 13 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 13 प्रकारटी 


42. 


| आई एस 16637 ( भाग 14 ) : 2018 / आई 

एस ओ 5610 - 14 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 14 प्रकार एच 


43. 


आई एस 16637 ( भाग 15) : 2018/ आई 
एस ओ 5610 - 15 : 2014 अनुभाजनीय 
निवेशयों के लिये आयताकार टांग वाले 
उपकरण धारक भाग 15 प्रकारवी 


28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक – आयाम 
28 मई 2018 आई एस 14866 : 2000 / आई एस ओ | 28 मई 2018 

5610 : 1998 
बदले जा सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कॉपिंग औजार 

धारक - आयाम 
28 मई 2018 - आई एस 660 : 1963 मैकेनिकल 28 मई 2018 

रेफ्रिजरेशन के लिए सुरक्षा कोड 


44 


आई एस 16678 ( भाग 1) : 2018/ आई 
एस ओ 5149 - 1 : 2014 प्रशीतन 
प्रणालियाँ तथा तप्त पम्प - सुरक्षा तथा 
पर्यावरण संबंधी अपेक्षाएँ भाग 1 
परिभाषा , वर्गीकरण , तथा चयन की 
कसौटी 
आई एस 16678 ( भाग 2 ) : 2018/ आई 
एस ओ 5149- 2 : 2014 प्रशीतन 
प्रणालियाँ तथा तप्त पम्प - सुरक्षा तथा 
पर्यावरण संबंधी अपेक्षाएँ भाग 2 डिजाइन , 
संरचना, परीक्षण , अंकन तथा प्रलेखन 


45 . 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 660 : 1963 मैकेनिकल 
रेफ्रिजरेशन के लिए सुरक्षा कोड 
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| 28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


47. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16691 : 2018 / आई एस ओ । 
8107 : 1993 परमाणु उर्जा संयंत्र - 
रखरखाव – शब्दावली 
आई एस 16992 ( भाग 1) : 2018/ आई 
एस ओ 13399- 1 : 2006 काटने के 
उपकरणों के लिए डेटा निरूपण और 
आदान प्रदान भाग 1 अवलोकन , मौलिक 
सिद्धांत एवं सामान्य सूचना मॉडल 
आई एस / आई एस ओ 20816- 1 : 2016 
यांत्रिक कंपन का मापन और मूल्यांकन 
भाग 1 सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत 


48. 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 14773 (भाग 1) : 2000/ आई 
एस ओ 7919- 1 : 1996 गैर - प्रत्यागामी 
मशीनें का यांत्रिक कम्पन - घूर्णी शैफ्ट पर 
मापन तथा मूल्यांकन की कसौटियाँ भाग 
1 सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत 
आई एस 14817 ( भाग 1) : 2000/ आई 
एस ओ 10816- 1 : 1995 यांत्रिक कंपन 
- अघूर्णी पुर्जा पर मापन द्वारा मशीन 
कंपन का मूल्यांकन भाग 1 सामान्य 
मार्गदर्शी सिद्धांत 
लागू नहीं 


49 . 


| 28 मई 2018 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 27500 : 2016 
मानव - केंद्रित संगठन – तर्क और 
सामान्य सिद्धांत 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पुणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ : PUB/ 3/3/ 2018- 19 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th May, 2018 
S .O . 2206 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


SI. No. | No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the Indian 
Standards to be Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


28 May 2018 


| ( 2 ) 
IS 1366 : 2018/ISO 1207 : 2011 
Slotted Cheese Head Screws – 
Product Grade A 
(Fourth Revision ) 
IS 1367 ( Part 14/ Sec 1) : 2018/ISO 
3506- 1 : 2009 Technical Supply 
Conditions for Threaded Steel 
Fastners Part 14 Mechanical 


IS 1366 : 2002 /ISO 1207 : 1992 28 May 2018 
Slotted Cheese Head Screws – 
Product Grade A 
( Third Revision ) 
IS 1367 ( Part 14/ Sec 1) : 2002/ISO | 28 May 2018 
3506 - 1 : 1997 Technical Supply 
Conditions for Threaded Steel 
Fastners Part 14 Mechanical 


28 May 2018 
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Properties of Corrosion - resistant 
Stainless - steel Fasteners Section 1 
Bolts , screws and Studs 
( Third Revision ) 
NA 


| NA 


28 May 2018 


Properties of Corrosion -resistant 
Stainless -steel Fasteners Section 1 
Bolts, screws and Studs 
(Fourth Revision ) 
IS / ISO 2030 : 1990 Granulated 28 May 2018 
Cork – Size Analysis by 
Mechanical Sieving 
IS 4206 : 2018/ISO 888 : 2012 28 May 2018 
Dimensions For Nominal Lengths 
and Thread Lengths for Bolts , 
Screws and Studs 
(Second Revision ) 
IS /ISO 5609 - 1 : 2012 Toolholders 28 May 2018 
for Internal Turning with 
Cylindrical Shank for Indexable 
Inserts Part 1 Designation, Style , 
Dimensions and Calculation for 
Corrections 
IS 5688 : 2018 Methods of Test for 28 May 2018 
Preformed Block - Type and Pipe 
Covering Type Thermal Insulation 
(Second Revision ) 
IS 7002 : 2018 /ISO 7040 : 2012 | 28 May 2018 
Prevailing Torque Type Hexagon 
Regular Nuts (With Non -Metallic 
Insert ) - Property Classes 5 , 8 and 
10 
( Third Revision ) 
IS 7169 : 2018 /ISO 1483 : 2011 28 May 2018 
Slotted Raised Countersunk (Oval) 
Head Tapping Screws 
(Second Revision ) 


IS 4206 : 1987/ ISO 888 : 1976 
Dimensions For Nominal Lengths 
and Thread Lengths for Bolts , 
Screws and Studs 
(First Revision ) 
IS 14864 : 2000 
IS 14865 : 2001 
Boring bars of for indexable inserts 
dimensions 


28 May 2018 


6 . 


28 May 2018 


IS 5688 : 1982 Methods of Test for 
Preformed Block - Type and Pipe 
Covering Type Thermal Insulation 
(First Revision ) 
IS 7002 : 2005/ ISO 7040 : 1997 
Prevailing Torque Type Hexagon 
Nuts (With Non -Metallic Insert ), 
Style 1 - Property Classes 5 , 8 and 


28 May 2018 


10 


28 May 2018 


28 May 2018 


28 May 2018 


28 May 2018 


(Second Revision ) 
IS 7169 : 1989ISO 1483 : 1983 
Slotted Raised Countersunk (Oval) 
Head Tapping Screws (Common 
Head Style ) 
( First Revision ) 
IS 7170 : 1989 /ISO 1482 : 1983 
2011 Slotted Countersunk (Flat) 
Head Tapping Screws 
( First Revision ) 
IS 7173 : 1989/ISO 1481 : 1983 
Slotted Pan Head Tapping Screws 
(Second Revision ) 
IS 7178 : 2002/ISO 2702 : 1992 
Heat - Treated Steel Tapping Screws 
– Mechanical Properties 
( Third Revision ) 
IS 7483 : 2005/ISO 7045 : 1994 
Pan Head Screws With Type H or Z 
Cross Recess – Product Grade A 
(Second Revision ) 


28 May 2018 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 7170 : 2018 /ISO 1482 : 2011 
Slotted Countersunk (Flat) Head 
Tapping Screws 
(Second Revision ) 
IS 7173 : 2018 /ISO 1481 : 2011 
Slotted Pan Head Tapping Screws 
(Second Revision ) 
IS 7178 : 2018 /ISO 2702 : 2011 
Heat- Treated Steel Tapping 
Screws – Mechanical Properties 
( Fourth Revision ) 
IS 7483 : 2018 /ISO 7045 : 2011 
Pan Head Screws With Type H or 
Type Z Cross Recess - Product 
Grade A 
( Third Revision ) 
IS 7485 (Part 1) : 2018 / ISO 7046 - 1 
: 2011 Countersunk Flat Head 
Screws (Common Head Style ) 
with Type H or Type Z Cross 
Recess – Product Grade A Part 1 
Steel Screws of Property Class 4 .8 
(Third Revision ) 


12 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


13 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 7485 (Part 1) : 2005 /ISO 7046 - 1 
: 1994 Countersunk Flat Head 
Screws (Common Head Style ) with 
Type H or Type Z Cross Recess - 
Product Grade A Part 1 Steel of 
Property Class 4 .8 
(Second Revision ) 
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14 . 


28 May 2018 


IS 7485 (Part 2 ) : 2005/ ISO 7046 - 2 
: 1990 Countersunk Flat Head 
Screws (Common Head Style ) with 
Type H or Type Z Cross Recess – 
Product Grade A Part 2 Steel of 
Property Class 8 .8 , Stainless Steel 
Screws and Non -Ferrous Metals 
(Second Revision ) 


15 . 


28 May 2018 


IS 7485 (Part 2) : 2018 /ISO 7046 - 28 May 2018 
2 : 2011 Countersunk Flat Head 
Screws (Common Head Style ) 
with Type H or Type Z Cross 
Recess - Product Grade A Part 2 
Steel Screws of Property Class 8 .8 , 
Stainless Steel Screws and Non 
Ferrous Metal Screws 
( Third Revision ) 
IS 7486 : 2018 / ISO 7047 : 2011 28 May 2018 
Raised Countersunk Head Screws 
(Common Head Style ) with Type 
H or Type Z Cross Recess – 
Product Grade A 
( Third Revision ) 
IS /ISO 8525 : 2008 Airborne 28 May 2018 
Noise Emitted by Machine Tools 

- Operating Conditions for Metal 
Cutting Machines 
IS /ISO 8573- 8 : 2004 Compressed | 28 May 2018 
Air Part 8 Test Methods for Solid 
Particle Content by Mass 
Concentration 
IS 8911 : 2018 / ISO 2010 : 2011 28 May 2018 
Slotted Raised Countersunk Head 
Screws — Product Grade A 
(Second Revision ) 


IS 7486 : 2005/ISO 7047 : 1994 
Countersunk Raised Head Screws 
(Common Head Style ) with Type H 
or Type Z Cross Recess – Product 
Grade A 
(Second Revision ) 
NA 


16 . 


NA 


17 . 


| NA 


NA 


| 28 May 2018 


19 . 


28 May 2018 


| IS 8911 : 2005 /ISO 2010 : 1994 
Countersunk Slotted Raised Head 
Screws (Common Head Style ) — 
Product Grade A 
(First Revision ) 
IS 9489 : 1980 Method of Test for 
Thermal Conductivity of Thermal 
Insulation Materials by Means of 
Heat Flow Meter 
IS 10516 : 1983Method of Test for 
Internal Pressure Resistance of 
Glass Containers 


28 May 2018 


20 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


21. 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 11128 : 1984 Specification for 
Spray Applied Hydrated Calcium 
Silicate Terminal Insulation 


22. 


IS 9489 : 2018 Method of Test for 
Thermal Conductivity of Thermal 
Insulation Materials by Means of 
Heat Flow Meter (First Revision ) 
IS 10516 : 2018 /ISO 7458 : 2004 
Method of Test for Internal 
Pressure Resistance of Glass 
Containers 
( First Revision ) 
IS 11128 : 2018 Spray – Applied 
Hydrated Calcium Silicate 
Thermal Insulation - Specification 
( First Revision ) 
IS 11539 : 2018 /ISO 8113 : 2004 
Method of Vertical Load Test for 
Glass Containers 
( First Revision ) 
IS 11930 : 2018 /ISO 7459 : 2004 
Glass Containers – Thermal Shock 
Resistance and Thermal Shock 
Endurance – TestMethods 
( First Revision ) 
IS 13722 : 2018/ISO 8673 : 2012 
Hexagon Regular Nuts (Style 1) 
With Metric Fine Pitch Thread – 
Product Grades A and B 
(Second Revision ) 


28 May 2018 


IS 11539 : 1986 Vertical Load Test 
for Glass Containers 


28 May 2018 


23 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 11930 : 1986 Methods of 
Thermal Shock Tests for Glass 
Containers 


24 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 13722 : 2002 /ISO 8673 : 1999 
Hexagon Nuts , Style 1, With Metric 
Fine Pitch Thread - Product Grades 
A and B 
( First Revision ) 
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25 . 


28 May 2018 


26 . 


IS 13723 : 2018 / ISO 8674 : 2012 
Hexagon Nuts Style 2 With Metric 
Fine Pitch Thread – Product Grades 
A and B 
( First Revision ) 
IS 13724 : 2002 /ISO 8675 : 1999 
Hexagon Thin Nuts (Chamfered ) 
with Metric Fine Pitch Thread - 
Product Grades A and B 
( First Revision) 
IS 15628 : 2005 /ISO 4766 : 1983 
Slotted Set Screws with Flat Point 


28 May 2018 


27 . 


2 8 May 2018 


28 . 


28 May 2018 


IS 15581 : 2005 /ISO 4161 : 1999 
Hexagon Nuts with Flange – 
Coarse Thread 


29 . 


2 8 May 2018 


IS 15582 : 2005 /ISO 4162 : 1990 
Hexagon Flange Bolts – Small 
Series 


30. 


28 May 2018 


IS 13723 : 2018/ ISO 8674 : 2012 28 May 2018 
Hexagon High Nuts (Style 2 ) With 
Metric Fine Pitch Thread - Product 
Grades A and B 
( Second Revision ) 
IS 13724 : 2018 /ISO 8675 : 2012 28 May 2018 
Hexagon Thin Nuts Chamfered 
(Style 0 ) with Metric Fine Pitch 
Thread - ProductGrades A and B 
( Second Revision ) 
IS 15628 : 2018 / ISO 4766 : 2011 28 May 2018 
Slotted Set Screws with Flat Point 
(First Revision ) 
IS 15581 : 2018 /ISO 4161 : 2012 28 May 2018 
Hexagon Nuts with Flange, Style 2 
– Coarse Thread 
(First Revision ) 
IS 15582 : 2018 /ISO 4162 : 2012 28 May 2018 
Hexagon Bolts with Flange – 
Small Series – Product Grade A 
with Driving Feature of Product 
Grade B 
( First Revision ) 
IS 15732 (Part 1 ) : 2018 /ISO 8600 - 28 May 2018 
1 : 2015 Endoscopes – Medical 
Endoscopes and Endotherapy 
Devices Part 1 General 
Requirements 
(First Revision ) 
IS 16608 : 2018 /ISO 13482 : 2014 28 May 2018 
Robots and Robotic Devices — 
Safety Requirements for Personal 
Care Robots 
IS 16637 (part 1) : 2018 /ISO 5610 - 28 May 2018 
1 : 2014 ToolHolders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 1 General Survey , 
Correlation and Determination of 
Dimensions 
16637 ( Part 2 ) : 2018 /ISO 5610 -2 : | 28 May 2018 
2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 2 Style A 
16637 ( Part 5 ) : 2018 /ISO 5610 -5 : 28 May 2018 
2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 5 Style F . 
IS 16637 ( Part 6 ) : 2018 /ISO 5610 - 28 May 2018 
6 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 6 Style G 
IS 16637 (Part 7 ) : 2018 /ISO 5610 - 28 May 2018 
7 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 7 Style J 


IS 15732 ( Part 1) : 2006 / ISO 8600 - 
1 : 2005 Optics and Photonics 
Endoscopes – Medical Endoscopes 
and Endotherapy Devices Part 1 
General Requirements 


31. 


NA 


NA 


32 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


33 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


34 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Pointtool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts - Dimensions 


35 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Pointtool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


36 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 
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37. 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


38 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


39 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


40. 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Pointtool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


41. 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


42 . 


28 May 2018 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


43 . 


28 May 2018 


IS 16637 (Part 8 ) : 2018 / ISO 5610 - 28 May 2018 
8 : 2014 ToolHolders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 8 Style K 
IS 16637 (Part 9 ) : 2018 /ISO 5610 - 28 May 2018 
9 : 2014 ToolHolders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 9 Style L . 
IS 16637(Part 10 ) : 2018 /ISO 28 May 2018 
5610 - 10 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 10 Style N . 
IS 16637 (Part 11 ) : 2018 /ISO 28 May 2018 
5610 -11 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 11 Style R 
IS 16637 (Part 13 ) : 2018 /ISO 28 May 2018 
5610 -13 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 13 Style T 
IS 16637 (Part 14 ) : 2018 /ISO 28 May 2018 
5610 - 14 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 14 Style H 
IS 16637 (Part 15 ) : 2018 /ISO 28 May 2018 
5610 - 15 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 
Inserts Part 15 Style V 
IS 16678 (Part 1) : 2018 /ISO 5149- 28 May 2018 
1 : 2014 Refrigerating Systems and 
Heat Pumps - Safety and 
Environmental Requirements Part 
1 Definitions, Classification and 
Selection Criteria 
IS 16678 ( Part 2 ) : 2018 /ISO 5149 - | 28 May 2018 
2 : 2014 Refrigerating Systems and 
Heat Pumps - Safety and 
Environmental Requirements Part 
2 Design , Construction , Testing, 
Marking and Documentation 
IS 16691 : 2018 /ISO 8107 : 1993 28 May 2018 
Nuclear Power Plants - 
Maintainability – Terminology 
IS 16992 (Part 1) : 2018/ISO 28 May 2018 
13399 - 1 : 2006 Cutting Tool Data 
Representation and Exchange Part 
1 Overview , Fundamental 
Principles and General Information 
Model 
IS /ISO 20816 - 1 : 2016 Mechanical 28 May 2018 
Vibration - Measurement and 
Evaluation ofMachine Vibration 
Part 1 General Guidelines 


IS 14866 : 2000 Single Point tool 
Holders for Turning and Copying 
for Indexable Inserts – Dimensions 


44 . 


28 May 2018 


| IS 660 : 1963 Safety Code for 
Mechanical Refrigeration 


45 . 


28 May 2018 


| IS 660 : 1963 Safety Code for 
Mechanical Refrigeration 


46 . 


| NA 


NA 


47 . 


NA 


48 . 


28 May 2018 


IS 14773 (Part 1) : 2000 
Mechanical Vibration of Non 
Reciprocating Machines – 
Measurements on Rotating Shafts 
and Evaluation Criteria Part 1 
General Guidelines 
IS 14817 (Part 1) : 2000 /ISO 
10816 - 1 : 1995 Mechanical 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


Vibration - Evaluation of Machine 
Vibration By Measurements on 
Non -Rotating Parts Part 1 General 
Guidelines 


49 . 


NA 


IS /ISO 27500 : 2016 The Human- | 28 May 2018 
Centered Organization - Rationale 
and General Principles 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref : PUB/ 3/ 3/ 2018- 19 ] 
C. B . SINGH , Addl. Director General 


( 4 ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मई , 2018 
का . आ. 2207 (अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या , वर्ष और शीर्षक 

होने हैं , अगर हैं , की संख्या , वर्ष 

और शीर्षक 
| ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
आई एस 1448 ( भाग 26) : 

28 मई 2018 आई एस 1448 (भाग 26 ) : 28 मई 2018 
2018/ आई एस ओ 5163 : 2014 

2013/ आई एस ओ 5163 : 2005 
पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की 

पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की 
परीक्षण पद्धतियाँ [ पी : 26 ] मोटर और 

परीक्षण पद्धतियाँ [ पी : 26] मोटर 
वैमानिकी इंधनों का सपस्फोटक 

और वैमानिकी इंधनों का 
अभिलक्षण ज्ञात करना – मोटर पद्धति 

अपस्फोटक अभिलक्षण ज्ञात करना 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

— मोटर पद्धति 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 1590 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 आई एस 1590 : 2000 आई एस 28 मई 2018 
6556 : 2012 प्रयोगशाला ग्लासवेयर 

ओ 6556 : 2012 प्रयोगशाला । 
- काँच फिल्टर फलास्क - विशिष्टि 

काँच का सामान – काँच फिल्टर 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

फलास्क - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 1828 : 2012 28 मई 2018 | लागू नहीं 

लागू नहीं 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सर्जिकल 
प्रक्रियाओं के पारिभाषिक प्रणालियों के 
लिए वर्गीय संरचना 
आई एस / आई एस ओ 5832 -11 : 28 मई 2018 आई एस 5347 ( भाग 15) : 28 मई 2018 
2014 शल्य चिकित्सा के लिए 

1997 शल्य चिकित्सा के लिए 
अंतर्रोपण - धातु सामग्री भाग 11 

अंतर्रोपण – धातु सामग्री भाग 
पिटवां टाइटेनियम 6 - एल्युमिनियम 7 

11 पिटवां टाइटेनियम 6 
नाइओबियम मिश्रधातु 

एल्युमिनियम 7-नाइओबियम 
मिश्रधातु 
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आई एस 5894 : 2005/ आई एस 
ओ 3861 : 1995 बालू और ग्रिट 
विस्फोटन के लिए रबड़ के होज - 
विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
लागू नहीं 


6 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 5894 : 2018/ आई एस ओ 28 मई 2018 
3861 : 2005 बालू और ग्रिट 
विस्फोटन के लिए रबड़ के होज - 
विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 11238 : 2012 28 मई 2018 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - औषधीय 
उत्पादों की पहचान – विशिष्टि 
पहचान और पदार्थो पर विनियमित 
सूचना के आदान प्रदान के लिए डेटा 
एलिमेंटस एवं स्ट्रक्चर 
आई एस / आई एस ओ 11239 : 2012 - 28 मई 2018 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - औषधीय 
उत्पादों की पहचान — विशिष्टि 
पहचान और दवा की खुराक रूपों , 
प्रस्तुति की इकाइयों , प्रशासन और 
पैकेजिंग के मार्गों पर विनियमित 
सूचना के आदान प्रदान के लिए आंकड़ा 
घटक एवं संरचनाएं 
आई एस / आई एस ओ 11240 : 2012 | 28 मई 2018 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - औषधीय 
उत्पादों की पहचान – अद्वितीय 
पहचान और माप की इकाइयों के 
आदान - प्रदान के लिए आंकड़ा घटक एवं 
संरचनाएं 
आई एस 11404 ( भाग 1) : 

28 मई 2018 
2018/ आई एस ओ 6596 - 1 : 1985 
सूचना प्रक्रमण – एक तरफा 7 958 
ftprad, 1.9 tpmm( 48 tpi), पर द्वि 
आवर्ती रिकार्डिंग के प्रयोग से 130 
मिमि . ( 5. 25 in) फ्लैक्सिबल डिस्क 
कार्टिज संबंधी आँकड़े अंतर विनिमेय 
भाग 1 आयामीय , भौतिक एवं 
चुम्बकीय लाक्षणिक 
( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस / आई एस ओ/ टी आर 11633- 28 मई 2018 
1 : 2009 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा 
सूचना प्रणाली के दूरदराज के रखरखाव 
के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन भाग 1 
आवश्यकताएं और जोखिम विश्लेषण 
आई एस / आई एस ओ/ टी आर 11633- | 28 मई 2018 
2 : 2009 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा 
सूचना प्रणाली के दूरदराज के रखरखाव 
के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन भाग 2 
सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का 
कार्यन्वयन ( आइएसएमएस ) 


28 मई 2018 


| आई एस 11404 (भाग 1 ) : 
1986/ आई एस ओ 6596 - 1 : 
1982 सूचना प्रक्रमण – एक 
तरफा 7958 ftprad, 1. 9 tpmm 
( 48 tpi), पर द्वि - आवर्ती रिकार्डिंग 
के प्रयोग से 130 मिमि . ( 5. 25 in ) 
फ्लैक्सिबल डिस्क कार्टिज संबंधी 
आँकड़े अंतर विनिमेय भाग 1 
आयामीय, भौतिक एवं चुम्बकीय 
लाक्षणिक 


10. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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12 . 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 12218 : 1987 स्वचल । 
वाहनों के प्रवेश , प्रस्थान और रैम्प 
कोणों के मापन की पद्धति 


14 . 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस 11843-6 : 2013 संसूचन 
सक्षमता भाग 6 सामान्य अनुमानों 
द्वारा पायसन वितरित मापों में 
महत्वपूर्ण मूल्य और न्यूनतम पता 
लगाने योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए 
पद्धति 
आई एस 12218 : 2018 स्वचल 
वाहनों के प्रवेश, प्रस्थान और रैम्प 
कोणों के मापन की पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 12891- 1 : 
2015 सर्जिकल प्रत्यारोपण के रिट्रीवल 
एवम विश्लेषण भाग 1रिट्रीवल एवम 
हैंडलिंग 
आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग 
26) : 2018/ आई एस ओ 527- 5 : 
2009 प्लास्टिक – परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 26 
तनन गुणधर्म ज्ञात करना - 
एकदिशात्मक फाईबर - प्रबलित 
प्लास्टिक सम्मिश्र की परीक्षण 
परिस्थितियाँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13360 ( भाग 8 / अनुभाग 4 ) 
: 2018/ आई एस ओ 176 : 2005 
प्लास्टिक – परीक्षण की पद्धतियाँ 
भाग 8 स्थायी/ रासायनिक गुणधर्म 
अनुभाग 4 प्लास्टिसाइज़र की क्षति 
ज्ञात करना – सक्रियित कार्बन पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


| आई एस 11088 : 1984 सर्जिकल 
प्रत्यारोपण के रिट्रीवल एवम 
विश्लेषण भाग 1रिट्रीवल एवम 
हैंडलिंग 
आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग 
26) : 2004/ आई एस ओ 527 -5 : 
1997 प्लास्टिक - परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म 
अनुभाग 26 तनन गुणधर्म ज्ञात 
करना – एकदिशात्मक फाईबर 
प्रबलित प्लास्टिक सम्मिश्र की 
परीक्षण परिस्थितियाँ 


16 . 


28 मई 2018 


आई एस 13360 ( भाग 8/ अनुभाग - 28 मई 2018 
4 ) : 1993 / आई एस ओ 176 : 
1976 प्लास्टिक – परीक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 8 
स्थायी/ रासायनिक गुणधर्म 
अनुभाग 4 प्लास्टिसाइज़र की क्षति 
ज्ञात करना – सक्रियित कार्बन 
पद्धति 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


18. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 14401- 1 : 28 मई 2018 
2009 मृदा संचालन मशीनरी - 
निगरानी विजन के क्षेत्र एवं पश्च - 
दृस्यी दर्पण भाग 1 परीक्षण पद्धतियाँ 
आई एस/ आई एस ओ 14960 - 2 : 28 मई 2018 
2014 ट्यूबरहित टायर - वाल्व एवं 
घटक भाग 2 क्लैम्प - इन ट्यूबरहित 
वाल्व – परीक्षण पद्धति 
आई एस / आई एस ओ 16039 : 2004 | 28 मई 2018 
सड़क निर्माण और रख - रखाव 
उपस्कर - स्लिपफार्म पेवर - 
परिभाषा तथा वाणिज्यिक विशिष्टि 
आई एस 16603 : 2018 उर्वरक 28 मई 2018 
उघोग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - रीति 
संहिता 


19. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


20 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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| लागू नहीं 


लागू नहीं 


22. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


23 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


25. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16742 : 2018/ आई एस ओ | 28 मई 2018 
12991 : 2012 तरलीकृत प्राकृतिक 
गैस ( एल एन जी ) - स्वचल वाहनों के 
लिए ईंधन के आन-बोर्ड भंडारण हेतु 
टैंक 
आई एस / आई एस ओ/ टी एस 16791 : 28 मई 2018 
2014 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
औषधीय उत्पाद पैकेज पहचानकर्ताओं 
की अंतरराष्ट्रीय मशीन पठनीय कोडिंग 
के लिए आवश्यकताएं 
आई एस 16896 ( भाग 2) : 

28 मई 2018 
2018/ आई एस ओ 17293- 2 : 2014 
सतह सक्रीय एजेंट - क्लोरोएसेटिक 
एसिड ( क्लोरोएसेटेट) का सर्फेकेंटस में 
निर्धारण भाग 2 आयनिक 
क्रोमैटोग्राफिक विधि 
आई एस 16910 (भाग 2/ अनुभाग 1 ) 28 मई 2018 
: 2018/ आई ई सी 62676 - 2- 1 : 
2013 विडियो निगरानी प्रणाली के 
लिए सुरक्षा अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 
2 वीडियो पारेषण प्रोटोकॉल अनुभाग 
1 सामान्य आवश्यकताएं 
आई एस 16910 (भाग 2/ अनुभाग 2 ) 28 मई 2018 
: 2018 / आई ई सी 62676 - 2- 2 : 
2013 वीडियो निगरानी प्रणाली के 
लिए सुरक्षा अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 
2 वीडियो पारेषण प्रोटोकाल अनुभाग 
2 आईपी अंर्तकार्यकारी कार्यन्वयन पर 
आधारित एचटीटीपी और आरईएसटी 
सेवाएं 
आई एस 16910 ( भाग 2/ अनुभाग 3): 28 मई 2018 
2018/ आई ई सी 62676 - 2 - 3 : 2013 
वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए 
सुरक्षा अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 2 
वीडियो पारेषण प्रोटोकाल अनुभाग 3 
आईपी अंर्तकार्यकारी कार्यन्वयन पर 
आधारित वेब सेवाओं 
आई एस 16910 ( भाग 3 ) : 

28 मई 2018 
2018/ आई ई सी 62676- 3 : 2013 
वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए 
सुरक्षा अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 2 
एनालागऔर डिजिटल वीडियो 
इंटरफेसेस 
आई एस 16910 ( भाग 4) : 

28 मई 2018 
2018/ आई ई सी 62676 - 4 : 2014 
वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए 
सुरक्षा अनुप्रयोगों में प्रयोग भाग 4 
अनुप्रयोग के दिशा निर्देश 


26 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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29 . 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


30. 


28 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


31 . 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


33. 


आई एस 16912 : 2018/ आई एस ओ 
21469 : 2006 मशीनरी की सुरक्षा 
– लुब्रिकैट के साथ उत्पाद का 
आकस्मिक संपर्क – स्वच्छता की 
आवश्यकताएं 
आई एस 16914 ( भाग 1 ) : 
2018/ आई एस ओ 16373- 1 : 2015 
कपड़े - रंजक भाग 1 रंगीन कपड़ों में 
रंजक की पहचान के लिए विस्तृत 
प्रणालियाँ 
आई एस 16914 ( भाग 2) : 
2018/ आई एस ओ 16373- 2 : 2014 
कपड़े - रंजक भाग 2 एलर्जी एवं 
कैंसर उत्पन्न करने वाले रंजक समेत 
अन्य निष्कर्षण योग्य रंजकों के 
निर्धारण के लिए विस्तृत पद्धति 
(पिरीडीन -पानी की पद्धति ) 
आई एस 16914 (भाग 3 ) : 
2018/ आई एस ओ 16373 -3 : 2014 
कपड़े - रंजक भाग 3 कुछ कैंसर 
उत्पन्न करने वाले रंजकों के निर्धारण 
की पद्धति (ट्राईथाइलऐमीन / मिथनाल 
की पद्धति ) 
आई एस 16915 : 2018/ आई एस 
ओ/टी एस 16181 : 2011 जूते - जूते 
एवं जूते सामग्री में संभवतः मौजूद 
हानिकारक पदार्थ - जूते सामग्री में 

थैलेट्स के निर्धारण 
| आई एस / आई एस ओ 17090 - 1 : 
2013 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
सार्वजनिक कुंजी ढांचा भाग 1 
डिजिटल सर्टिफिकेट सेवाओं का 
अवलोकन 
आई एस / आई एस ओ / टी आर 17791 : 
2013 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
स्वास्थ्य साफ्टवेयर में सुरक्षा को सक्षम 
करने के लिए मानकों पर मार्गदर्शन 
आई एस/ आई एस ओ 18650- 2 : 
2014 भवन निर्माण मशीनरी तथा 
उपकरण - कंक्रीट मिक्सर भाग 2 
मिक्सिंग दक्षता की जाँच की रीति 
आई एस / आई एस ओ 21549 - 2 : 
2014 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान – रोगी 
स्वास्थ्य कार्ड डेटा भाग 2 सामान्य 
आब्जेक्ट्स 

आई एस / आई एस ओ 21573- 2 : 
| 2008 भवन निर्माण मशीनरी तथा 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


34. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


35. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


36. 


28 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


37. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


38. 


28 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 
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39. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


40 . 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 मई 2018 


| लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


उपकरण - कंक्रीट पम्प भाग 2 
तकनीकी मानदंडों की जाँच की रीति 
आई एस / आई एस ओ/ टी आर 22221 : 
2006 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - एक 
क्लीनिकल डेटा वेयरहाउस के लिए 
उत्तम सिद्धांत एवं रीतियाँ 
आई एस/ आई एस ओ 22600 - 2 : 
2014 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
प्रिविलेज मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल 
भाग 2 औपचारिक माडल 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी टी 
आर 27008 : 2011 सूचना 
प्रौधोगिकी – सुरक्षा तकनीक - 
सूचना नियंत्रण के आडिटरों के लिए 
दिशानिर्देश 
आई एस/ आई एस ओ/ टी आर 27809 : 
2007 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
स्वास्थ्य साफ्टवेयर में रोगी सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिए उपाय 
आई एस/ आई ई सी 62271- 105 : 
2012 उच्च - वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर भाग 105 1 के . वी . से 
अधिक तथा 52 के . वी . तक की रेटित 
वोल्टता हेतु प्रत्यावर्ती धारा स्विच 
फ्यूज संयोजन 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई ई सी 62271- 106 : 
2011 उच्च -वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर भाग 106 प्रत्यावर्ती 
धारा के कान्टैक्टर - आधारित नियंत्रक 
और मोटर -स्टार्टर 
आई एस / आई ई सी 62271- 200 : 
2011 उच्च -वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर भाग 2011 के . वी . तक 
की रेटित वोल्टता हेतु ए. सी . धातु - 
आवरित स्विचगियर और नियंत्रणगियर 
( पहला पुनरीक्षण ) 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस/ आई ई सी 62271- 105 : 
2002 उच्च -वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रणगियर भाग 105 
प्रत्यावर्ती धारा स्विच- फ्यूज 
संयोजन 
( पहला पुनरीक्षण) 


44 . 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


| लागू नहीं 


15. 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


| आई एस / आई ई सी 62271 - 200 : 
2003 उच्च -वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रणगियर भाग 2011 
कि . वो . तक की रेटित वोल्टता के 
लिए हेतु ए. सी . धातु – के 
खोलबंद स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर 
आई एस / आई ई सी 62271- 201 : 
2014 उच्च-वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रणगियर भाग 2011 
कि . वो . से अधिक तथा 52 कि . वो . 
तक की रेटित वोल्टता के लिए 
ए. सी . विघुतरोधी आवरित 
स्विचगियर और नियंत्रणगियर 


46. 


28 मई 2018 


28 मई 2018 


आई एस / आई ई सी 62271- 201 : 
2014 उच्च-वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रणगियर भाग 2011 के. वी . से 
अधिक तथा 52 के . वी . तक की रेटित 
वोल्टता हेतु ए. सी . ठोस -विघुतरोधी 
आवरित स्विचगियर और नियंत्रणगियर 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई ई सी / टी आर 80001- 2 - 
2 : 2012 चिकित्सा उपकरणों से जुड़े 


47. 


28 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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आईटी - नेटवर्कों के लिए जोखिमप्रबंधन 
का औप्रयोग भाग 2- 2 चिकित्सा 
उपकरण की सुरक्षा जरूरतों, जोखिमों 
और नियंत्रणों के प्रकटीकरण और 
संचार के लिए मार्गदर्शन 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 

मो , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी, 
à Gerale , velle, fry , Yeat, qut Jenife À fai a 3466T XL FR HETPT http://www .standardsbis. in art 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

(#ef: PUB /3/3/2018 -19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi the 30th May , 2018 
S . O . 2207 ( E ). In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


Date of Cancellation 


No, Year & Title of the Indian 
Standards Established 


No. 


Date of 
Establishment 


No . Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 


( 2 ) 


( 3 ) 
28 May 2018 


(5 ) 
28 May 2018 


IS 1448 [P : 26 ] : 2013/ISO 
5163 : 2005 Methods of 
Test for Petroleum and its 
Products [ P : 26 ] 
Determination of Knock 
Characteristics ofMotor 
and Aviation Fuels – Motor 
Method 
(First Revision ) 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 1448 [P : 26 ] : 2018 / ISO 
5163 : 2014 Methods of Test for 
Petroleum and its Products 
[P : 26 ] Determination of 
Knock Characteristics of Motor 
and Aviation Fuels – Motor 
Method 
(Second Revision ) 
IS 1590 : 2018 /ISO 6556 : 2012 
Laboratory Glassware – Glass 
Filter – Specification 
(Second Revision ) 
IS / ISO 1828 : 2012 Health 
Informatics – Categorial 
Structure for Terminological 
Systems of Surgical Procedures 
IS / ISO 5832 - 11 : 2014 Implants 
for Surgery – Metallic Materials 
Part 11 Wrought Titanium 6 
Aluminium 7 -Niobium Alloy 
IS 5894 : 2018 /ISO 3861 : 2005 
Rubber Hoses for Sand and Grit 
Blasting - Specification 
( Third Revision ) 


IS 1590 : 2000 Laboratory 
Glassware – Glass Filter – 
Specification 
( First Revision ) 
NA 


28 May 2018 


ΝΑ 


28 May 2018 


NA 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 5894 : 2005/ISO 3861 : 
1995 Rubber Hoses for 
Sand and Grit Blasting - 
Specification 
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( Second Revision ) 
NA 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS /ISO 11238 : 2012 Health 
Informatics – Identication of 
Medicinal Products – Data 
Elements and Structures for the 
Unique Identification and 
Exchange of Regulated 
Information on substances 
IS / ISO 11239 : 2012 Health 
Informatics – Identication of 
Medicinal Products – Data 
Elements and Structures for the 
Unique Identification and 
Exchange of Regulated 
Information on Pharmaceutical 
Dose Forms, Units of 
Presentation , Routes of 
Administration and Packaging 
IS / ISO 11240 : 2012 Health 
Informatics – Identication of 
Medicinal Products – Data 
Elements and Structures for the 
Unique Identification and 
Exchange of Units of 
Measurement 
IS 11404 ( Part 1 ) : 2018 /ISO 
6596 - 1 : 1985 Information 
Processing – Data Interchange on 
130 mm (5 . 25 in ) Flexible Disk 
Cartridges Using Two- Frequency 
Recording at 7 958 ftprad , 1.9 
tpmm (48 tpi), on One Side Part 
1 Dimensional, Physical and 
Magnetic Characteristics 
(First Revision ) 


28 May 2018 


NA 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 11404 ( Part 1) : 
1986 /ISO 6596 - 1 : 1982 
Specification for data 
Interchange on 130 mm 
Single Sided , 1 .9 tpmm , 
Flexible Disk Cartridges 
Using Two-Frequency 
Recording 


10 . 


28 May 2018 


| ΝΑ 


NA 


IS / ISO / TR 11633- 1 : 2009 
Health Informatics – Information 
Security Management for 
Remote Maintenance of Medical 
Devices and Medical Information 
Systems Part 1 Requirements and 
Risk Analysis 


28 May 2018 


NA 


IS /ISO / TR 11633 -2 : 2009 
Health Informatics – Information 
Security Management for 
Remote Maintenance of Medical 
Devices and Medical Information 
Systems Part 2 Implementation 
of an Information Security 
Management System (ISMS) 
IS /ISO 11843 -6 : 2013 
Capability of Detection Part 6 
Methodology for the 
Determination of the Critical 
Value and the Minimum 
Detectable Value in Poisson 
Distributed Measurements by 


12 . 


28 May 2018 


ΝΑ 


NA 
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13 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 12218 : 1987 Method of 
Measurement of Approach , 
Departure and Ramp 
Angles of Automotive 
Vehicles 


14 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


Normal Approximations 
IS 12218 : 2018 Method of 
Measurement of Approach , 
Departure and Ramp Angles of 
Automotive Vehicles 
(First Revision ) 
IS/ISO 12891- 1 : 2015 Retrieval 
and Analysis of Surgical 
Implants Part 1 retrieval and 
Handling 
IS 13360 ( Part 5 /Sec 26 ) : 
2018 /ISO 527 -5 : 2009 Plastics - 
Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 26 
Determination of Tensile 
Properties – Test Conditions for 
unidirectional fibre -reinforced 
Plastic Composites 
(First Revision ) 


15 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS 11088 : 1984 Guide for 
Retrieval and Analysis of 
Metallic Orthopedic 
Implants 
IS 13360 (Part 5 /Sec 26 ) : 
2004/ISO 527 -5 : 1997 
Plastics – Methods of 
Testing Part 5 Mechanical 
Properties Section 26 
Determination of Tensile 
Properties – Test 
Conditions for 
unidirectional fibre 
reinforced Plastic 
Composites 
IS 13360 (Part 8 /Sec 4 ) : 
1993 /ISO 176 : 1976 
Plastics – Methods of 
Testing Part 8 
Permanece /Chemical 
Properties Section 4 
Determination of loss of 
Plasticizers – Activated 
Carbon Method 


16 . 


28 May 2018 


| 28 May 2018 


| IS 13360 (Part 8 /Sec 4 ) : 

2018 /ISO 176 : 2005 Plastics - 
Methods of Testing Part 8 
Permanece /Chemical Properties 
Section 4 Determination of loss 
of Plasticizers – Activated 
Carbon Method 
(First Revision ) 


17 . 


28 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 14401 - 1 : 2009 Earth 
Moving Machinery - Field of 
Vision of Surveillance and Rear 
View Mirrors Part 1 Test Method 
IS /ISO 14960 -2 : 2014 Tubeless 
Tyres – Valves and Components 
Part 2 Clamp- in Tubeless Tyre 
Valve – TestMethod 


18 . 


28 May 2018 


NA 


NA 


19 . 


28 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 16039 : 2004 Road 
Construction and Maintenance 
Equipment – Slipform Pavers – 
Definitions and Commercial 
Specifications 


20 . 


28 May 2018 


NA 


IS 16603 : 2018 Solid Waste 
Management in the Fertilizer 
Industry – Code of Practice 


28 May 2018 


NA 


NA 


IS 16742 : 2018 / ISO 12991 : 
2012 Liquified Natural Gas 
(LNG ) - Tanks for On - Board 
Storage as a Fuel for Automotive 
Vehicles 


28 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 16791 : 2014 Health 
Informatics – Requirements for 
International Machine- Readable 
Coding of Medical Product 
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23. 


28 May 2018 


ΝΑ 


NA 


28 May 2018 


NA 


25 . 


28 May 2018 


NA 


26 . 


28 May 2018 


Package Identifiers 
IS 16896 (Part 2 ) : 2018 /ISO 
17293 - 2 : 2014 Surface Active 
Agents – Determination of 
Chloroacetic Acid 
(Chloroacetate ) in Surfactants 
Part 2 Ionic Chromatographic 
Method 
IS 16910 ( Part 2 / Sec 1 ) : 
2018 / IEC 62676 - 2 - 1 : 2013 
Video Surveillance Systems for 
Use in Security Applications Part 
2 Video Transmission Protocols 
Section 1 General Requirements 
IS 16910 (Part 2 /Sec 2 ) : 
2018 / IEC 62676 - 2 -2 : 2013 
Video Surveillance Systems for 
Use in Security Applications Part 
2 Video Transmission Protocols 
Section 2 IP interoperability 
implementation based on HTTP 
and REST services 
IS 16910 (Part 2 /Sec 3 ) : 
2018 /IEC 62676 -2 -3 : 2013 
Video Surveillance Systems for 
Use in Security Applications Part 
2 Video Transmission Protocols 
Section 3 IP interoperability 
implementation based on web 
services 
IS 16910 ( Part 3) : 2018 /IEC 
62676 - 2 - 3 : 2013 Video 
Surveillance Systems for Use in 
Security Applications Part 3 
Analog and Digital Video 
Interface 
IS 16910 (Part 4 ) : 2018 / IEC 
62676 - 2 - 4 : 2014 Video 
Surveillance Systems for Use in 
Security Applications Part 4 
Application Guidance 
IS 16912 : 2018 /ISO 21469 : 
2006 Safety of Machinery – 
Lubricants with Incidental 
Product Contact – Hygiene 
Requirements 
IS 16914 (Part 1) : 2018 / ISO 
16373 - 1 : 2015 Textile – 
Dyestuffs Part 1 General 
Principles of Testing Coloured 
Textiles for Dyestuff 
Identification 
IS 16914 ( Part 2 ) : 2018 /ISO 
16373 - 2 : 2014 Textile – 
Dyestuffs Part 2 General Method 
for the Determination of 
Extractable Dyestuffs including 
Allergenic and Carcinogenic 


28 May 2018 


N 


28 May 2018 


ΝΑ 


NA 


29 . 


28 May 2018 


ΝΑ 


NA 


30 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


NA 
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32 . 


28 May 2018 


NA 


NA 


33 . 


28 May 2018 


ΝΑ 


34 . 


28 May 2018 


NA 


35 . 


28 May 2018 


NA 


NA 


28 May 2018 


NA 


Dyestuffs (Method using 
Pyridine- Water) 
IS 16914 ( Part 3 ) : 2018 /ISO 
16373 - 3 : 2014 Textile – 
Dyestuffs Part 3 Methods for 
Determination of Certain 
Carcinogenic Dyestuffs 
(Methods using Triethylamine/ 
Methanol 
IS 16915 : 2018 /ISO / TS 16181 : 
2011 Footwear – Critical 
Substances Potentially Present in 
Footwear and Footwear 
Components – Determination of 
Phthalates in Footwear Materials 
IS /ISO 17090 -1 : 2013 Health 
Informatics – Public Key 
Infrastructure Part 1 Overview of 
Digital Certificate Services 
IS /ISO /TR 17791 : 2013 Health 
Informatics – Guidance on 
Standards for Enabling Safety in 
Health Software 
IS /ISO 18650 - 2 : 2014 Building 
Construction Machinery and 
Equipment – Concrete Mixers 
Part 2 Procedure for Examination 
of Mixing Efficiency 
IS / ISO 21549 -2 : 2014 Health 
Informatics – Patient Healthcard 
Data Part 2 Common Objects 
IS /ISO 21573 -2 : 2008 Building 
Construction Machinery and 
Equipment – Concrete Pumps 
Part 2 Procedure for Examination 
of Technical Parameters 
IS / ISO / TR 22221 : 2006 Health 
Informatics – Good Principles 
and Practices for a Clinical Data 
Warehouse 
IS / ISO 22600- 2 : 2014 Health 
Informatics – Privilege 
Management and Access Control 
Part 2 FormalModels 
IS /ISO /IEC TR 27008 : 2011 
Information Technology – 
Security Techniques – Guidelines 
for Auditors on Information 
Security Controls 
IS /ISO / TR 27809 : 2007 Health 
Informatics – Measures for 
Ensuring Patient Safety of Health 
Software 
IS /IEC 62271 - 105 : 2012 High - 
Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 105 Alternating 


37 . 


28 May 2018 


NA 


38. 


28 May 2018 


NA 


39 . 


28 May 2018 


40 . 


28 May 2018 


NA 


41. 


28 May 2018 


NA 


28 May 2018 


NA 


43. 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS / IEC 62271 - 105 : 2002 
High -Voltage Switchgear 
and Controlgear Part 105 
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Alternating Current Switch 
Fuse Combinations 


44 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS /IEC 60470 : 2000 high 
Voltage alternating current 
contactors and contactor 
based motor starters 


45 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


Current Switch - Fuse 
Combinations for Rated Voltages 
Above 1 kVUp to and Including 
52 kV 
(First Revision ) 
IS /IEC 62271- 106 : 2012 High 
Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 106 Alternating 
Current Contractors, Contractor 
Based Controllers and Motor 
Starters 
IS /IEC 62271-200 : 2011 High 
Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 200 a .c. Metal 
Enclosed Switchgear and 
Controlgear for Rated Voltages 
Above 1 kV Up to Including 
52 kV 
(First Revision ) 
IS /IEC 62271-201 : 2014 High - 
Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 201 ac Solid 
Insulation Enclosed Switchgear 
and Controlgear for Rated 
Voltages Above 1 kV up to and 
Including 52 kV 
(First Revision ) 
IS /IEC / TR 80001- 2 - 2 : 2012 
Application of Risk Management 
for IT -Networks Incorporating 
Medical Devices Part 2 - 2 
Guidance for the Disclosure and 
Communication of Medical 
Device Security Needs, Risks 
and Controls 


IS / IEC 62271- 200 : 2003 
High - Voltage Switchgear 
and Controlgear Part 200 
a .c . Metal- Enclosed 
Switchgear and Controlgear 
for Rated Voltages Above 
1 kV Up to Including 52 kV 


46 . 


28 May 2018 


28 May 2018 


IS /IEC 62271- 201 : 2006 
High - Voltage Switchgear 
and Controlgear Part 201 ac 
Insulation Enclosed 
Switchgear and Controlgear 
for Rated Voltages Above 
1 kV up to and Including 
52 kV 


47. 


28 May 2018 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 
9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can 
be made at http ://www . standardsbis .in . 

[ Ref : PUB /3/ 3/2018 - 19 ) 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .06 .07 
09:13:49 + 05 30 


